DART AEROSPACE LTD Work Order: 


Description: Center Cargo Floor Protector 


Inspection Dwg: D4130 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
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| Rev | Date _| Change 


A 10.10.25 | New Issue 
B | 12.05.15 | Dwg Rev updated 


| | 
Audited by: Preliminary Approval: | 


Revised b 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\FAI revE 


